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Opracowanie: 

Zakład Konstrukcyjno-Doświadczalny 
FSC Lublin ` | 
Telefon: 201-41 w. 959 
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1. INFORMACJE OGÓLNE B — układ napędowy (skrzynia trzybiegowa) 


= m | | э H -— rok produkcji 1987 

Niniejszy katalog różnicowy dotyczy samochodów gaśniczych ZUK (rys. 1.1). Pat przystosowany 1 — rodzaj silnika (benzynowy S-21) 
do wykonywania mikrofisz. Wykaz odmian tych samochodów podano w tablicy 7.1 (str. 6) 1 — odmiana podstawowa silnika 
W samochodach gaśniczych jest stosowany tyiko silnik benzynowy 5-21 (z uwagi na łatwiejszy 

rozruch w niskich temperaturach otoczenia). 


0479692 — kolejny numer produkcyjny podwozia 
Zespoły wspólne (podwozia) podano w katalogu podstawowym samochodu ŻUK. 


| Numer podwozia umieszczono na prawej podłużnicy ramy tuż za przednią poprzeczką (rys. 2.3). 
Samochody gaśnicze są prądukowane na bazie odmiany A06B — ZUK furgon. Są przeznaczone Numer silnika, np. 21+1028564, wybito na lewej stronie kadłuba obok aparatu zapłonowego 
do gaszenia mąłych pożarów i prowadzenia rozpoznania ppoż. (rys. 2.4). 


Numer nadwozia, np. 015+1+0648752, umieszczono na belce górnej kabiny (rys. 2.5), którego 
бА) ۳۹ człony oznaczają: 

DA "Z == j sj É | Ku a i i ak 
2 WZ ۱ 015 — odmiana nadwozia А15С 


= 


1 — rodzaj silnika (benzynowy 5-21) 
0648752 ۰-۰ kolejny numer produkcyjny nadwozia 
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FABRYKA SAMOCHODÓW М 
CIĘŻAROWYCH = LUBLIN 
Horologation 


HOMOLOGACJA | Zoswiad Nr m j 
Identifikolion number [SUL 015118۳0479692 _ 

NUMER IDENTYFIKACYJNY SUL 01511BH047969 | 
Allowable max tolal weight ۹ ۱ 

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA [ 2500kg | „BA 


Allowable gross train weight GG. 
DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU Z PRZYCZĘPĄ 

Allowable front oxle load | | . 1100 kq | 
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI PRZEDNIEJ 

Allowable rear axle ۵ 
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI TYLNEJ 
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Payload 


Versión 
ŁADOWNOŚĆ 300 kg WERSJA 
i Production date 1987 Inspection mark 
Ф ROK PRODUKCJI ГГ. 2۱۱۸۲ KONTROLI JAKOŚCI 


Rys..1.1 


2. NUMERY IDENTYFIKACYJNE SAMOCHODU | JEGO GŁÓWNYCH 
ZESPOŁÓW 


Numer identyfikacyjny samochodu wg ZN-87/MHiPM/06-03283 podano na tabliczce znamionowej 


(rys. 2.1). umieszczonej na podstawie fotela kierowcy (rys. 2.2). Numer ten jest jednocześnie 
numerem podwozią. а 


Przykład oznaczenia 


Numer samochodu SUL01511BH0479692 
Š Europa 
U — Polska 


L — Lublin 
015 — typ samochodu (A15C) 





[ SUL 01511BH0479692 


Rys. 2.3 





Rys. 2.4 
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3. ZAMAWIANIE CZESCI ZAMIENNYCH 


Zamawianie części powinno sie odbywać wg гавїери)асусһ zasad: 

— odbiorcy zagraniczni składają zamówienia w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego 
Przemysłu Motoryzacyjnego POLMOT, ul. Stalingraczka 23, 09-983 Warszawa, POLSKA. 

— odbiorcy krajowi — w Przędsiębiorstwie Techniczno-Handlowym POLMOZBYT, 
Centralna Baza w Lublinie, ul. Małgiewska 11, 20-950 Lublin, które prowadz! sprzedaz 
samochodów ŻUK i cześci zamiennych. 

Aby otrzymać właściwe częśc: zamienne, w zamówieniu należy podać: 

a} numer katalogowy części. na podstawie którego nastapi dostawa, 

b) pełną nazwą części wg katalogu, 

c) ządaną liczbę części. 

W przypadku wątpliwym паегу podać dodatkowo numer produkcyjny silmke lub numer 

podwozia, do którego zamawia się daną część zamienną. 


4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKÓWANIA KATALOGU 


Aby ustalić. właściwe numery części zamiennych zawartych w niniejszym katalogu, паегу 
posłużyć sie: 

a) wykazem części zamiennych, 

b) tablicami rysunkowymi. 

W tablicach rysunkowych przedstawiono graticznie części zamienne oznaczone kolejnymi 
numerami. W tej samej tablicy, z prawej strony znajduje się wykaz części zespołu, składający się 
z kolumn: nr pozycji, nr części, nazwa części oraz liczba sztuk w zespole. | 

U góry tablicy, w lewym rogu znajduje się rubryka zawierająca nazwę zespołu | informacje, do 
jakiego typu samochodu wchodzi zespół. Brak takiej informacji oznacza, że zespół wchodzi 
w skład każdej odmiany samochodu. W prawym górnym rogu umieszczono numer tablicy, rok 
| miesiąc wydania oraz adres pola mikrofiszy — rezerwa (np. E-6). 


Numer tablicy odpowiada numerowi grupy konstrukcyjnej — zespolu (np. 37.22} dla większości 
tablic. U dolu tablicy znajduje się rubryka dotycząca wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, 
termin ich wprowadzenia | stopnia zamienności części. 

Aby uprościć tablice rysunkowe, nie uwzględniono w nich niekiórych części Przykładowo, 
w tablicy narysowana jest część prawa, a lewej symetrycznej nie narysowana, lub па tablicy 
narysowano jedną podkladkę regulacyjną, podczas gdy na wykazie części jest kilka różniących 
się między sobą grubością, lub nadwymiarem dla celów remontawych. 

We wszystkich wymienionych przypadkach części te występują pod tym samym numerem 
pozycji. 


5. ZMIANY I AKTUALIZACJA KATALOGU 


W miarę wprowadzania do samochodu zmian konstrukcyjnych przewiduję się aktualizację 
katalogu przez nanoszenie zmian w tabiicach lub opracowanie nowych tablic. 

Zmiany do katalogu за podawane w Biuletynie Informacyjnym wydawanym raz w roku, со 
najmniej 6 miesięcy przed wprowadzeniem do samochodów zmian konstrukcyjnych. 

Biuletyn zawiera na wstępie wykaz wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, z podaniem 
terminów realizacji. Wprowadzenie żmian w tablicy będzie oznaczane i wpisywane w rubrykę 
u dolu tablicy wg nizej podanych przykładów: 

К03-5101029 = KÓ3-5101030 — częśc. wspdélzamienne, 15-4005121 = (15-4005119) = 
(15-4006033) — część 15-4005121 zastąpiono омота częściami zamiennymi. W tablicach ujętych 
w Biuletynie Informacyjnym podano termin lub numer produkcyjny podwozia samochodu, od 
którego obowiązuje część nowa lub zmienicna, stopień zamiennosci tych części, oraz date 
aktualizacji tablicy. 

Dia utrzymania dobrego stanu technicznego samochodu należy korzystać z oryginalnych części 
zamiennych, rozprowadzanych przez centrale handlowe lub sklepy POLMOZRBYTU. 


6. REGENERACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


Z uwagi na trudności nabycia wielu części zamiennych nalezy stosować w szerokim zakresie 
regenerację, przeprowadzaną przez Zaklady Specjalistyczne i Państwowe Ośrodki Maszynowe 
(РОМ). Wykaz częśc: przeznaczonych do тедепегаср metodą przemysłową podano w katalogu 
podstawowym samochodu РУК. Przy prawidłowo prowadzonei regeneracji części osiągają 
żywotność zbliżoną do żywotności części oryginalnych. przy czym cena części regenerowanych 
stanowi ok. 70% wartości części nowych. 


7. WYKAZ ODMIAN SAMOCHODÓW 


Fabryka produkuje następujące odmiany samochodów gaśniczych ZUK. 
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Mazwa Oznaczenie Uwa gi 





A15C ۱ z motopompa 


A1511 oświetleniowy 
А1520С 


F x u — —— 7. e M‏ س دد 


wyposażony w zbiornik wody 400 йт? | 


و سے 





bez molopompy i autopompy | 


En 


dla WRL z motopompą 


W odmianach samochódów dla odbiorców zagranicznych wprowadzono niewielkie zmiany 
konstrukcyjne. W oznaczeniu tych samochodów dodano wyróżnik kodu kierunku eksportu, 
пр. А1520С — samochód dla Węgier. 

Niżej podano wyróżnik kierunku eksportu samochodów dla poszczególnych odbiorców: 







Wyróznik 


Uwagi 


Odbiorca 


CSRS 


8. WYKAZ TABLIC 




















Tablica 


Nazwa 








37.19 Reflektory przeciwmgłowe 

37.22 Lampy błyskowe LBX-1 

37.25 Odłącznik akumulatorów, przełącznik napięcia i przewody 
37.26 Akumnulątory i przewody 

37.27 Sygnaly dwutonowe, syrena alarmowa 
40.00 Wyposażenie gaśnicze (A15C) 

40.01 Wyposażenie gaśnicze (A151C) 

40.04 Zbiornik па wodą {А151С) 

40.05 Uchwyty zbiornika {А151С). 

40.07 Uchwyty sprzętu gaśniczego (A151C) 
40.09 Prowadnice motopompy i pojemniki 

40.10 Uchwyty sprzętu gaśniczego (A15C) 

40.11 Prowadnice drabin i uchwyty węży (A15C) 
40.22 Autopompa A2/12 i przewody 

50.07 Nadwozie 

63.00 Ściana tylna doina 

68.04 Kanapa (A150) 


68.09 Straponten (A151C) 


9. TABLICE CZEŠCI ZAMIENNYCH 
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REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE 





Nr części 


Reflektor przeciwmołowy kpl. 


[610.2 000.7 


0610.4.012.1 


] 


Frzgintka 


2 


55W PR-275 


N 
۱۱۳۳-۲۲ 3081-25 _ 


š 


fardwka H3. AV, 


Lustro z szybą 


Element ۷ 


HNakręlka 
Nakrętka 





Wprowadzenie 
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Zmiana 





LAMPY BLYSKOWE LBX-1 ` 1987-11 








| жатса, Set 
— 1] ۵۵-5-44 Klose 2 
| 5-5-3 | Uszczelka kiosza 2 
LBX- 1-024 Soczewka lampy 2 
3 #10 żarówka rurkowa ? 
LBX-1-08 Układ elektronowy 2 
LBX-1-DIH Korpus lampy ? 
| LB5-5-U8B “podkładka -duciskowa ë 
۳۲۱۱-۵6 ۳۷-۲ و‎ [ 44 | Nakrętza ۳۱ ,%-0-Fe/ inc 2 
LAX-1-019 ° | Sruba dławicy 2 
РМ-85/М-82215 wkręt м4 ۱۵-5 В 
185-959-045 Рокі айка 2 
LBX- 1-023 Podkładka û 100/30 Н 
‘PN-79 /M-A3 104 | wkręt AGb 3,9x13-Fe/énéc 4 
LBx-1-2-00 Lampa błyskowa kpl. 2, 
UWAGA. Na części zamienne sq dostarczane tylko poz. 1+4 
1 J? oraz 1атоу kpl. LBX-}-Z-00. 
۳ 





Zmiana Wprowadzenie Stopień zamlienności 





ODLACZNIK AKUMULATORÓW, | 
PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA I PRZEWODY ` ние 





7-5170 Przekażnik rapięria 
17-3703090 Wsporńik mocowania odłącznika 
akumulatorów і przełącznika napięcia 1 

PN-B6/M-82144 Nakrętka M6-5-B-Fe/Znac ` B 
| PN-77/M-n2008 Podkładka 76,1-Fe/Fn Я 

5672.12.00 Włęcznik napięcia 24% i 

5W-4] Odłacznik akumulatorów 1 

5-1 Frzełącznik napięcia ۷ 1 

PN-B5/M-82105 Gruba M6x35-5.8-B-Fe;'Zn5c 8 

17-3724141 ` Wiązka przewodów zbiornika płynu 1 

17-3724151 Przewód odłącznik-włączmik 

: napięcia ۷ 

17-3724162 Przewód odtacznik-przekeznik 

17-3724139 Przewód odłącznik-przełęcznik 

PR-86/M-82144 Nakrętka Mlax1,5-5-B-Fe/Zn5c 

17-3724160 Wiązka przewodów przekaźnika 


тата | | Wprowadzenie | Stopień zamienno5ci 





Wprowadzenie 






AKUMULATORY I PRZEWODY 


Stopień zamiennpšci 


Nr części 


1987-12 


17-3724115 

PN-85/M-02742 
PN? 7/M-QZ00B 
Ph-B>;M-H3 144 


PN-82/E-83001.. 
PN-H82/F-B3001. 


۱۸ ۳ 30-5 
Ph- TH ۱ FOU 
17-3703035 
17-3703036 
24-14267: 
ВН-82/3687-27 
17-3724060 
PB- 3103003 
PN-73/M-B2121 
PN-B6 /M-B2144 
٩۶-2 از‎ ۸4 11۴ 







1661725 
17-3724163 








Магна części 


توت بت ی 


Przewód akumulator-masa 

Śruba М8х20-5.8-В-Ре/7лбс 

Podkładka sprężysta 7A,?-Fe/Fq 
Nakratka MB-5-H-Fe/Znoe , 

Akumulator 12V, ۱ (bez elektrolitu) 
Akumulator 1۸۷, 454h tz elektrolitem 


dnłauoweny } 


Nakrętka MiA-Fe/źnóc 
Podkładka B,4-Fef تا‎ 

Listwa mocowania akumulatora 
"Płyta izolacyjna akumulatora 
Przelotka przewudu 


Tsłona 020/30 


Przewód akumylatgor=Lożrusznik 
Pokrywa akumulatora 

Śruba 650-3 ۰-۴ 

Nakrętka Mó-0-8-Fe/Pboc 

Przewod kpl. sekumulator-przeżąęcznik 


napięcia 


Osłona zacisku 





Przewód akumulator-odłącznik 


37.26 


Szt. 


2 
ra 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
д 
4 








== 


UWAGA. Akumulatory rozruchowe typu 65C45TM poz. 5 53 suchoładowane 





SYGNAŁY DWUTONOWE. 
SYRENA ALARMOWA 
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Wprowadzenie 








051.20.02.91 
057.20.09.91 

077-12\ 

۳۳-۹6 ۱-۲ ۶ 144 

PN- F7/M-G2006 
1-۵ ۶ لا‎ 3 

PN-B6/M-ü2144 
һ | FH-FF/M-HZUMN 
F PN-B5/M-B2242 
E | ۳-8-۵ 2۵ ۵ 
3 | €-539/TTi 

10 F-539 D 06 

11 | E-539.1.00 

12 | ۳۳-۲۳۲ 
13 PN-BeG/M-AŻLĄ4 
14 PN-77/M-BZGCE 
15 j 1-۵4-۱7 
15 PH- 79 MAAS EEA 
17 í ۳۱-۳۳ 

18 | ۳۳:۸۳ 
19 | PR- Sd /6-02005 

20 | 025-2 

20 | 415-3576 

21 19-371601] 

22 PN-33/5-780 95 
2} РМ-95/М-82215 


M ж M ME = نم‎ 





Dn, sygnałów dwj 
Die WAL. 





Stopień zamiannosci 
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Sygnał музо ому 
wygnaż nmaiskolonowy 
| festaw ای او‎ dw Lorowyt 
| Ha etka 1019 ۰-0-۲ 2 
Prukładka ери ова Z10,2-Fe/Fa 
УПОРА" сега ان‎ Tautonawyeh 
Nakrętka Mi-5-B-Fe/7noc | 
| Радкі ас sprężysta ZB, AAG i 
| وود ین‎ А-ГЕ nn | 2 
Scuba Му] -5.0-В-Ре’7 с | j 
Lempka kontrolpe | 
| МЕКГЕТКЕ | 
+ praski Kp | 
łesówką ZM РАСЫ | | 
Мент к خی نک یک‎ pe | | 
nto иступа /3,]-18/Fg 
j در‎ rrin 
whieh Abb ار‎ FEF ¿ros 
aruba Мах 2 -9.8-3Я-Га/ лот 
HEEE Mba 2-4 u-n Ре Fr | | 
Роско Br Peyra 
Fri ۵۱۱۱۱۸۳ Зу ان‎ tw | 
tart? | 
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۳۷2۱۱۷۰1 


Weręt М5х5Пй-4.8-В-Гвё Zur 


LEO TI уе‏ ناد 
eynika grafitowa 2x71]‏ 
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WYPOSAZENIE GASNICZE (A15C) 


1987-09 40. 00 


Poz.|Nr części Nazwa części Szt. 
11 15-4000110 
2 | 15-4000950 
2 | 15-4000052 ` Wer tłoczny W-75 kpl. 2 
3 j P61.19.00 — Ма? ssawny 110 (2,5 m) 5. 
4 PN-66/M-51204 Drabina nasadkowa 3 
5 | PH-85/M-51501 Topor strażacki ciężki 1 
6 | APS Aparat па sprężone sowietrzel’ 2 
7 | P61.17.D0 Plywak 1 
ü PN-B1/M-51202 Mostek przejazdowy و با بر رد‎ 2 
9 | PN-61/M-54070 Łom RLLh l 
م1‎ | #5M-250] Łopata 1 
11 | 15-4000040 Cskard kpl. 
12 | P5-1 Siodelke wezowe i 
13 | PN-63/M-74005 Klucz do hydrantu!’ 1. 
14 | fc 12P Lampa akumulatora” 1 
15 | 7N-71/MPM/29-24087 | Motopompa MB/BE22 1 
16 | MAIM Maska ochronnəl ?* 4) 2 
17 | PWP-?5 Pradownica wodno-pianowa 1 
18 | PN-75/M-511%4 "Stojak hydrantowy 8017 l. 
19 | 385.002.000 Smak ssawny 110 1: 
20 | Р6!.06.09 kosz dn smoka 110 | 1 
21 | Ре. 21.00 Rozdzielacz kulowy 75-52/76/525 1 
22 | Р61.26.00 Zbieracz 2/75-110 a 
23 | Pél.30.00 | Pradownica uniwersalna 52 1 
24 | Pél.37.00 Prądownica zamykana 52 1 
2> | Р61.41.00 Fradownica zamykana 75 1 
26 | 3980.82.00 | Przełgcznik 5 1 
27 | J80.83.00 | Przełącznik 75/52 2 
29 | P61,58.0D Wa? do spalin (72 т) 1 
29 | Pé2.50.00 Linka # 10 {2 m; l 
3a | R2432K Radiotelefon!» 32 l 
Zmiana ۳۳۰۳۰۳۰۰ Wprowadzenie JEN ДЕЙ zamisriości 31 | Р51.80.00 Torba mechanika z narzędziami kpl. 1 
` 32 | PN-75/0-79555 Kanister do benzyny رن‎ 20 dm") 1 








ZMIANA 





"WYPOSAŻENIE GAŚNICZE (A15C) 


Wprowadzenie Stopień zamienności 

















33 | 0 | Klucz do łączników pożar. 
34 | P6l.82.00 Torba weznwego Z WYPOSAŻENIEM 
1) | 


Stosowane ‘tylko na kraj. 
Części zamienne wg katalogu motopompy. 
'Postarczany wg kontraktu + 

* wyposaża użytkownik we каалу zakresie, 


uamochody eksportowe wyposaża w sprzęl gagaicry FSE 
Lublin wy kontrakLu. | 


15 


14 
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WYPOSAŻENIE GAŚNICZE (A151C) 
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Worowadzenie 





چ سس جج جج 1 ج 


Stopier ZAMLEMNOŚCI 
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HE części 





sn FC al M تلا‎ ж мы ро 








BN- ۲۵11-2۵ 
BM 77/7538-13 
8۳۶ 4 14 
EN- 77/7598 14 


PN- 75/C-F4750]. 


РМ-71/М-51207 
AP-3M 

PH-z6/M-51042 
РН-76/М-51042 
PA-75/M-S1079 
PN-75/M-S1079 
PN-é61/M-540 70 
PN=33/M-51014 





PN-63/M-74085 — 


PR-25 

PW-52 
PN-75/M-51063 
۳61 ۰ 50.000 


RZĄ32K 
PN-73/M-51154 
PN- 74/M-51073 
MA- 14 


1987-10 


UWAGA. Pez. 15427 nie pokazane па rysunku 


Магна części 


Wąż tłoczny Wu-25 (dt. 20 m) 
Wig 2 thuczry Wu-5ź (dł. 2 m) 
waż tłoczew Wu-52 (db. 15 m) 
wąż Чо моцу (ZEGyGACZ 25x48 } 
Srabina słupkowa składana 
Aparat na sprężone powietrze 
Przęłgczmik 52/25 
Przełącznik ¿5752 

Gaśnica proszkowo GP-éA5 
Gasrica halomowa GH-2 

Łom ELLN 

„UCZ do łączników 

Klucz do hydraniu 

Prędownica 

Predownica 

Zasysacz Vininwy 2-2 


Linka straracka z tutug dł. 
(sym. PL-11) 


Radiotelefon 
Stojak hydrantowy AC 
Agregat prosžkowy AD- H} 


Moska ochranna 


kanisten z polietylenu (20 dem?) 


2?Ü m 


ee —__ьаььа-= 


is 


-— 








Zmiana 


ZBIORNIK NA WODE (А151С) 


Wprowadzenie 


Stopień zamierności 





1987-11 





к= FE E ка i= = M نم‎ — = 
فد تت‎ mon FF whe EF r а 


CD м йч ме мм юз юу ке =‏ ت 


15-4004120 
15-4004110 ۰ 
15-4004160 
#К- 7175-1-00 


PH-75/M-51038 


PN-63/M-51046 
PN-77/M-82008 
PN-86/M-82144 
PN-78/M-82005 
003.002 .044 


PH-R5/M-n25D1 


РМ-па/М-92144 
15-4004170 
15-4004064 
4028/02-016/0 
PN-75/M=-5 1038 
PN-63/M-51046 
PN-76/M-51024 
15-800405D 
17-3709010 
992275 





Zbiornik na wodę kpl. 








zbiornik z wyposażeniem kpl. 
fawor kulowy z krzywką Kpl. 
‚ ZaWÓL kulowy kel. 
Nasada 75 
Uszczelka 75 







"odkładka sprężysta 74 , 1-Fe/Fg 
Makrętka M8-5-8-Fe/Zn5c ۰ 
Podkładka 8,4-Fe/Znjc | 
Uszczelka 

Wkręt 8x45-K-III-Ga 
Nakrętka ۵-5-۵-۴ ۵ 
Wspornik zaworu kpl. 


M M къ ت فلم‎ ка =. = 














= 
юз 









Wspornik ۱ 
Pokrywa 
Nasada 52 
Uszczelka 52 
Pokrywa nasady 52 
Łańcuch pokrywy kpi. 
Wyłącz ir pływakowy 


к“ سم‎ — M x ка = = = M m= = 
К | А : 





Uszczelka czujnika 


15. 


16 








mana 
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UCHWYTY ZBIORNIKA (A151C) — 





Wprowadzenie 


Stopień zamienmości 


k 


k 


"| mom E w гэ P=. 


ке =e e e єс HE ka E= ينم‎ ыз 
WwW о м Mm M Fe "M ټم‎ ке ШШ мр © 





15-4003510 
1524005522 
15-8 
PH-78/M-B2007 
PN-B£ /M-B2154 
15-4005531: 
PN-74/M-A2101 
PH-A /M-B2144 
PN-78/M-82005 
PN-?6/M- 827406 
15-4005524 
15-4005526 
15-4005528 
15-4005530 
15-4005517 
15-4005516 
РМ-В5/М-82505 
PN-R5/M-82501 
۳۱۷-78۱7 


1987-09 


Nazwa części 


Podstawa zbiornika 
Płytka | 
Płytka 
Podkładka 13-Fe/inge 

| Макгефка Ml12-5-B-Fe/Zn6c 
Podkładka 
Śruba M1DxPD-5.8-B-Fe/Zn5c 
Nakretka М1П-5-Б-Ее/7п5с 
Podkładka 10, 5-Ғе/ пэс 
Śruba М10х20-4 .В-Ре/2п5с 
Taśma mocująca 
(0 
0 
Sru5a 
[be jma podstawy 
Uchwyt Klucza 
Wkręt 4x20-R-kK-{[T1-Gh 
Wkręt Dx7?0-K-II-Gh 
Podkładka Ө ,4С-Ғе/2п9с 





E - = = = р FN Б =‏ > ی FN OM ы ом‏ — ل 





وات | 


RZETU GAŠNICZEGO 


UCHWYTY SP 
x (А151С) 


1987-09 40.07 














1 ۱ 15-4005130 Wspornik kpl. l 
2 | ۳-7 7-8 Fodkłacka sprężysta 26,1-Fe/Zn?e 
| PN-H5/M-H7215 | wkręt Móxió-5.P-B -Fe/Znóc 

4 | ۴۲-۲۵ ۳-1 Zawleczka 5-Zn-2x1B 

K03-5101050 Przatyczka‏ | و 

б | 15-410515D Stajak predownicy DWP-75 kgl. 
7] 403-51 01049 Zaczep ostony Silnika 

BA i -1005192 Podstawa ۷ 

Я | رو ابش‎ Uchwyt stujaka kpl. 

15 | i.151. 300,40 Wkładka gumowa typu ü 

li | PN-95/M-42211] Wkręt MSxl4-5.8-A-Fe/?/n3c 

17 Рм та ۸ ۷-0 1 Zawlerzka 1 52۵ 

13 | دز‎ 0 (bejma aparatu powietrza kpl. 
14 1 PN-63/M-93092 Sworzeń 6x35/28,527F8/7n5G 

15 | A14-4005040 Wspornik stojaka kpl. 

15 | FN-76/M-82406 Śruba M6óx35-4.8-Fe/Zn5c 

17 | ۳۲-۱۲۶۸۳۱۵۵ Podkładka رت ۲سا‎ nc 

10 FN-"le/ M-57] 44 | Nakrętka Ms-B-Fe/ ۵ 

19 | 15-4005121 Podkładka gumowa 
20 | 15-4005599 Hak 
21 |.12-4005598 | Lźwignia kpl. 

22 | PN-63/M-RZ002 Sworzeń x45-Fe/Znóc 

23 | PN-B6/M-B2144 Nakrętka Md-5-H-Fe/Zn5c 

24 | PN-7ñ/M-B2007 Podkiadka ۳,۲ 9 inîc 

25 | PN-85/M-B22[5 Wkręt 8x50-5.4-B-Fe//n5c 

26 | 15-4005190 Podstawa gaśnicy СРгб 

27| 15-4005072 Uchwyty tomu 

7B | 15-4009073 Podstawa uchwytu 

29 РМ- Fé /М-В2001 fawleczka б-7п-2х14 

30 | ۳-۲۲۳ Podkładka 8۱۸-۲۷۵ 

31 | ۳۲۱۷-۲۲۸۲۳۵۵ Podkładka sprężysta ۳5 ۱-۲ 
32 | 15-3005259 FodkłackAa ۵۵ 

Wprowadzenie ۱ форте гайтеппоб 33 | ۳۱۷-۸6 ۸-6 | Śruba MSxá5-4.8-Fe/Zn5c 
34 15-4005595 {айтаса 
55 | 15-4005600 Uchwyty agregatu АР-50 





UCHWYTY жа ани | н 40.07 


eee Р =— iA 
| Poz. Nr części Nazwa części Szt- 





36 |  :- (۱۲ | kosz zbiorrika kpl. 1 
i? | 15-4005670 Gniazdo zdżywdcza kpl. = I 
38 | 15-4009039 POJEMNIK па wuze kpl. ] 


PEPIN ی‎ kiasi 





ee = 


ی 


И ы ) © UWAGA. Części poz. 35.3 nie pokarane па тузики. 
1 2:(3)/4Y(5) (2) (3) BAR mą Ji e Te | 
5 М; и wa е, 3; I i ALI] е ARE 


| 1 
1 
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Wprowadzenie Stopień zamierności 





` Pm amas 
Saa 


PROWADNICE MOTOPOMPY I POJEMNIKI 


Wprowadzenie 





Stopień zamiemości 





۲۵۶ ۰۱ Nr części 


1987-09 


1 | 15-4010030 
2 | 15-4010П7В 
$1 293910-Р 
4 | 15-4010077 
51 15-4010030 
6 | 17-1511053 
7 | 15-401006 
В | PN--70/M-87956 
91 15-4010073 
16 | 15-4010060 
11 | 15-4010075 
12 | 2-2902654 
15 р 30-6106065 
14 | G17-2B802050 
15 | 15-4010060 
16 | DL/-2B02053 
17 | Gl?-2802090 
15 | 12-4005155 
19 | 15-4005134 
20 | PN-77/M-H2U0E 
21 | Pii-B67M-32 [ 4 
22 | PH-E6/M-82144 | 
25 | ۳۱۱-77 ۸۱ 8 
24 | PN-BS/M-H2105 
25 15-4009610 
25 | 15-40090L1 
26 | PN-78/M-82005 
z? РМ-76/М-Ч7АП& 
28 | 15- ات‎ 
1 Роз. 1+17 bez rysunku, 


40.09 


Nazwa części 


Prowatinicna stała kpl. 

i. 13 twa prowadnicy 

Hit drążuny 

listwa prowadnicy 

Prowadnica ruchoma kpl. 
Sprężyna 

Sworzen zatrzaski 

Mit 3х4 

рам ста zatrzasku 

Родрога kpi. 

05 podpory 

zderzak 

awarzeń Joins] Zawiasy 
iańcuszek zabezyięecza jący kti 
SWUTZEŃ ғарехрісоғаласу RPL. 
HACZYK 

Łancuszek кр]. 

Обе jma 


Płytka Cze kay 


Podkładka ماه مب‎ 212,2 Tear. 


Nakrętka MIA -2-В- Ге Anie 
мак ГЕ tia Me Gelek ei AU 
Fodktadka 26 1۰۶ ارت‎ о 
Скоба Мех. ® В-9-ге, пос 
۲۵۰ ۵۳۱ па węże prawy Кр}. 


Pojemnik па weze lewy kpl. 


Fodkiadka oxragta 4, 4-Fe, re 
Śruba pudsgdzona Móx39-4.5-re//ndt 


4 
kian a motopompy t” 


i — YT ی‎ sss Qa 


š алады. ш 


ашата ee ee —— — —ns s تا‎ E ши ИШЕ... ee ee — ——.- 
гы e PF k= 


— s. ашы. ы ы 


2Ü 








¿miana 


prowadzenie 


UCHWYTY SPRZETU GAŚNICZEGO (A15C) 


“Stopień Zam Lenności 


pu 
"A мп 


15-4005185 
17-1311049 
17-1311048 
РМ-75/М-827001 


| 15-4005189 
1 15-40051 86 
| PN-85/M-82105 


PN-77/M-52003 
РН-В6/М-82144 
15-4005030 


| PN-85/M-62505 
| 15-4005031 
_15-4005038 


PN-B5/M-82211 
14-4005010 
U-151.300.40 
+H-H>/M-A2105 
15-4005150 
15-4005152 
15-4005025 
4.191.200. 30 
15-4005073 
PN-7R/M-B2005 
2۱-96 ۸۷-2 ۵ 
A14-4005057 
15-4005119 
PN-63/M-83002 
15-4005115 


| 15-4905116 


PN-78/M-82005 
FH-64/M-82439 


PN-65/M-97215 


15-4005099 
19-4005121 
PN-B5/M-B2504 


1987-08 40.10 


uchwyt pływaka khi. 
Miseczka 

Sprezyna 

Zawlgczka S=Zn-1,6x18 
Zaczefi pływaka 

Uchwyt pływaka 

Śruba Móx16-5.B-B-Fe/Zn5c 
Podkiatka sprężysta 76,]-Fe/Fy 
Nakrętka M6é-5-8-be/Zn5e 
Stojak prąduwnicy kpi. 
Wkręt 5x20-K-0-Fe;/ noc 
stojak prądownicy . 
krążek 

wkręt Maxl4-4.6-B-Fe//ndc 


| Uchwyt pracownicy 


wkładka gumowa typu Û 

Śruba Móx20-5.8-B-Fe/2r5c f 
Stojak pradownicy PWP-?5 kpl.Í2 
stojak pradownicy 

Uchwyt topora kpl. 

WReacka gumowa typu А 

ńspornik uchwytu 

Puttktacka 5 ,3-Fe/é4n9e 

Nakrętka M5-5-8-Fey Źnóc 
Makladza strzenienia 

Podkładka ۵ 

Sworzeń Ax25/71-Fe/Zn5E 


Обе jma 


| бгира uczkowa 


Podktadka 5, 2-۳۵ 2п9с 

Nakrętka М10-Ре/7пос 

Wkret Mówló-4 ۱-۲-۲ ۵ 

(paska mocująca aparatu powietrza 
Podkładka gumowa 

Wkręt 2х20-К-С-Ге/7пэс 


1 


= 


RA FRI KI 


Waka | UCHWYTY SPRZĘTU GAŠNICZEGO (А15С) 1987-09 | 40.10 
[Poz [м części | |Nazwa ите 


36 | 15-4005026 Wopotnik kilofa 

37 | ۸۱۷-۸۵ Wspornik lopaty kpl. 

36 | FPN-B5/M-42505 ukręt Gx25-K-O-re;/ тг 

39 | 15-4005056 Strzemię cazdzielacza kpl. 

40 | 15-49005090 _. Pasek mocawania sindealka 

41 | 15-4005058 Wspornik mocowania sindetka kpl. 
| 42 | I-AA Расте 


&5 | 15-40155 
44 | 15-4005068 
45 | 15-4005045 


| Wspornik nastka przejazdowegu 
ge | PN-76/M-B2406 Śruba Móx33-4,8-Fe/żoji 
| 


Listwa mocująca kaniste: 


wspornik smoka 


1 عبات مه ۲۵ PN-15/M-51D3U‏ | 47 

49 | Al4-4005040 Wspornik kpl, t 
49 | PN-78/M-82005 
50 | A14-4005035-1 
SI | Al4-4005067 
52 | А14-4005060 
531 А18-4005064 
54 | 414-4U05065 
5a | 15-۵ 


Podkładka 5, ,3=-FE/7Zn5u 

Uayt stujaka һупгал1и kpl و‎ 
او ان‎ paska prawy 

Pasek Кат. — 

Uchwyt раёка ску 

Pasek kpl 


list tom 


bú 15-400650U7> Pods tuwa 

51 | 15-4005299 Podkładka وین‎ 

SĄ | PN-Te/M-BZ40(6 гиш Méat>-4.0-Pe/inde 
1) ۱ | 


Tyiko па гупек krajowy, 





«prowadzenie Stopieñ zamienności 
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یا 
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| PROWADNICE DRABIN ! UCHWYTY WEZY 


К — ШЕ”, 


1987-09 





(А15С) 





Mr części 


Nazwa CZĘŚCI 









їл 
Ki 
et 


1 | 15-4006043 [ięgro kpt. 2 
2 PH-63/M-8 3007 Sworzeń Bx35-30-Fe/ nC & 
4 1%-4006051 Dźwignia 2 
4 15-4005044 Lięgno kpl. | 2 
$ | 7PN-7B/M-AH2005 Podkładka 9۱۸-۲ نا‎ ۵ 2 
6 | FN-76/M-8B82001 Zawleczka 5-۲۱-0۵ В 
# | 15-4096048 Tulejka zatrzasku kpl. 2 
B| 15-4006053 Sprężyna zatrzasku 2 
9 | 15-4006057 Nakrętka opulowa ? 
10 | ۳۵۱۵۵/۳۰3 Makrętka Мх l-D4-B-Fe/zrc ü 
11 15-4006034 іасғпі« cięnna kpl. 2 
12 | 15-4006003 Prowadnica wężą kpl. 1 
13 | 15-40060H8 Prowadnica węża prawa 3 
14 15-A006G08; Prowadnica wera Lewa 3 
15| 15-4006004 Prowadnica drabin kpl. 1 
16 j PN-78/M-H2005 Podkładka 6,۲ رت‎ ۵ 7А 
17 | ۱۳۷-05 ۳-5 Wkret Móx25-4 ۵-۲-۲ ۵ żre 24 
14 PN-B5/M-42227 Wkret Méxl6-4,48-A-Fe/?noc 28 
19 | PN-77,/M-82008 | Podkładka sprężysta 26,1-Ге/Ро 38 
20 | ۳۲۱-3 ۳۳۱-۲1 Nakretka M6-0-B=Fe//n5c 32 
21 | ۳۱-۲۳۸۱۷۷-8۵ Podkładka 8۱۸-۳ nîr 6 
22 | ۳۳۱-5 2۳-۲ SOO? ` Swarzeñ 9х40/34-Ре/7пос 2 
23} 15-4006093 Поејта osaka kpl. 2 
24 15-4006094 be jma bosaka 2 
25 | 15-4006025 Uszczelka д 
29 | 15-4006033 Uszczelka 2 
26 | 15-400609R dźwinnia kpl. | 2 
21 | 15-4004114 Nak tadka 2 
28 | 15-4006109 Раз prewy kpl. 1 
29 | 15-40U6116 Uchwyt pasa kpl. 1 
30 | 15-4006105 Fas lewy kpl. 1 
31 PN-63/M-8 3002 Sworzeń 6xd5/4)-Fe/2n5c 2 
32 | 15-4006034 Obejma drabin tylna kpl. 1 
33 | 15-4006035 [be ила 1 
Zmiana Wprowadzenie Stopień zamienności 54 | 13-4006041] Tulejka gumowa 2 
| 35 | PN-78/M-B2006 Podkładka 19-۳ 96 = 
36 | FN-76/M-B2001 Zawleczka 5-Zn-2,5x25 2 


` ` ат ا‎ — 


AUTOPOMPA ۸2/12 I PRZEWODY 1987-10 








Nr części Nazwa części Szt. | 
۱ 15-0101710 Konedwkea oczkowa kpl. 2 
2 | 15-R101686 Przewdd oyrzewczy autopompy 1 
۶ | 51.274.00.00.05/0 | Autoporpa 2۵ 1 
4 | 15-4072049 KOE ila 2 
5 | 15-4022060 Przewód manometru kpl. 

ñ 15-BI01647 | Przewou اه را‎ autopompy 1 
? | 15-4023010 | Skrzynka wskaźników kpl. l 

H Fit -AR M-42 505 Liśnieniomierz MWlOURKTT1.6 
(-Q0,l:0,157 MPa 1 

9 FN-H3/M-4Ż 3015 zlśnieniomierz ۲۱۱۱۲ .6 

(0-2,51 MPa 1 
10 | Mo-2 Obrntomierz 1 
11 PH-ES /M-8??715 Wkręt M6<x16-4.FE-B-Fe/zn5c 4 
12 | ۲۷-۶۲۵ ۳۲۱ В200А Podkładka КВ, 4Cu 2 
1% | 15-4023095 | Złączka redukcyjna М20х1,5 2 
14 | 15-4П25120 Wspornik obrutomierza kpl. 1 
15 | PH-H5/H-B2215 Wkręt Мбх20-4.В-В-Ре/2п5с 2 
16 | ۱۸-۲۵ ۳۱-۱۱۸ 1 Scuba Móx4f-5,H-H-Fe/Zrbe Ą 
17 PN- 78 /М-892005 Fadktadka 6,4-Fe/?7n¥c ñ 
18 | PN-77/M-82008 Podkładka sprężysta 76, 1-۳ 4 
19 | PN-B6/M- B21 44 отека fu-3-B-Fe/Zn5c 4 
20 | 15-4022022 Wspornik.skrzynki wskaźników 2 
21 ۱ 15-4022052 Przewód т=впонакиоте то КП. 1 
221 15-4004080 Łańcuch pokrywy kpl. I 
25 13-4022040 tącznik kpl. 1 
24 | 15-4022041 Łącznik 1 
22 | 15-8005631 Wąż э5ампу 1 
26 | 15-4022010 Wspornik autopomny kpl. 1 
27 PN-76/M-8 20095 Podkładka 17-Fa/żngc TI] 
28 | 17-3001032 Makrętka specjalna d 
29 | PN-/6/M-GZ00L fawleczka 5-402, 2х2 7 
30 | PN-H5/M-82241 Stuba MBx35-5.B-B-Fe/Zn55; á 
31 | PU-717/M-R200R Podkładka sprężysta 78,2-Гв/7п9с 7 
Zmiana | | Wprowadzenie Stopień zamienności { 32 | PN-B6G/M-H2144 Nakrętka MB-5-H-fe/?ndc А 
| 33 | PN-B3/M-BZ105 | Śruba M3x20-B.B-R-Fe/7m5ue 3 
34 | 15-4022032 Śruba specjalna 1 





[= 
i= 





7۱ aris 


AUTOPOMPA A2/12 1 PRZEWODY 


Woruwedzenie 


stopień zamienności 





Hr części ыы 


1987-10 





14.6.16.710.0 


36 | 15-2803114 

37 | 15-2803115 

38 | 15-2803122 

391 17-2603072 

40 | 12164711 

41 | PN-78/M-R20Q5 
42| 15-4022019 

43 | 15-4022023 

44 1 15-2B03210 

45) 51.24,01.00.13 
4a | PN-72/H-B6968 
47 | 7N-69/1147-0191 
43 | PN-5G4/M-73093 
49| PN-64/M-73093 
لاد‎ | EMS-24 

UWAGI. 

1 


Hazwa części 


Матек napędowy autopomgy kpl. 
zderzak przedni prawy kol. 
Zderzak przedni lewy kpl. 
Wspornik zderzaka wewnętrzny 
Wspornik zderzaka środkowy 
Nakrętka (MIOxł 25) 

Podkładka Zl(,5-Fe/ ۵ 
Podkładka 

Śruba ‘specjalna 
Zabezpieczenie autopongy 
Panewka łożyska 

Flerścieli uszczelmający AŻUx4Żx/ 
Tuleja 18Н8 (51.25.00,00.13A) 
Pierścień uszczelniający lóx3 
Pierścień uszczelniający 2 
Szozotkotrzymacz 


„Poz. 11+14 służą do mocowania ciśnieniomierza poz. 8, 9 


i obrotomierza poz. 10 w skrzynce wskaźników poz. 7. 


- Dstrzeszów. 


. Poz. 38:41 służą do mocowania zderzaków poz. 36, 37. 
. Рог. 45450 są częściami zamiennymi autopompy. 
. Poz. 45:49 zamawiać w SFUP ~ Świdnica, а poz. 50 w JFUM - 


1 
1 
1 
3 
2 
б 
6 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ѓтіапа 


wprowadzenie 


NADWOZIE 


Stopien 1 ۵ 


Е, 
à 
5 
É 
7 
8 
9 





МГ CZĘŚCI 


17-5000828 
17-5000835 
17-2000624 
17-5000E2 7 


1;-2000288 
17-5000887 


КО 5-6107023 
105-62017023 


| L05-6307021 


PN-A5/48-82211 
LG5-5000034 
30-8401901 
РМ-В6/М-В2144 
РМ-7Н/М-82005 
15-8204029 
15-8204027 
15-8204020 
15-8204930 
۱۱028 
۳۱-۲5 ۲-۵۲ 21 4 
PN-77/M-H200B 


| 15-8204053 


[03-8502056 
15-8204405] 

LN 5-8502052 
{05-8502047 
1.05-6202082-1 
PN-85/M-B2242 


| PN-78/M-82005 


Polki «ка 8,4-Fe/Zn9c 


1987-09 


Мага części 


| Nadwozie samochodu pożar. kpl., 


z osprzętem elektrycznym, 
bez ' akumylatoral 


Nadwozie samochodu pożar. kpl., 
z nsprzętem elektrycznym, 
bez akumulatoral: 


Nadwozie samochodu pożar. kpl., 

z osprzetem elektrycznym, 

bez akumulatora>., 1) 

Nadwozie samochodu gaśniczego kpl. 


wykoriczone, z osprzętem Elektrycznym, 
bez akumulatora?) 


Nadwozie samochodu pożar. kpl. 
gruntowane | 2 


| Nadwozie samochodu gaśniczego 
| gruntowane kpl. 22 


Uszczelka słupka 
Uszczelka słupka 
Uszczelka drzwi tylrych 
Wkręt M6x10-4 , 8-8-۴, ۵ 
Prowarnik 

Śruba 

Nakrętka Mó-5-8B-Fe/Zn5c 
Padkład.a 6,۲ 8 ine 
Podkładka gumowa 


3) 


Podkładka gumowa 

Ustura lamp 

Osłona lamp 

Podkładka ` 

Nakrętka MH-5-B-Fe/Zn55' 
Podkładka sprężysta ZB ,2-Fe, êre 
Podstawa osłony kpl. 
fUerzak 

Pndkładka 

Lich zaczepu 

Pokrowiec łańcucha 
tańcuch ściany ۷۵ 


Śruba Mix25-5,H-8-Fe/Zn5c 
4) 





25 


NADWOZIE | ۱ 1987-09 















ANG części |Nazwa części 

24 | PN-B5/M-62211 Wkręt МЄх20-5.Н-В-Ее/7п5с 2 

25 ۳۱85/۸۲ 255 Karet ау20-К-Ке//п%с | 12 

Š 26 | | 5-5005 Ubrzeże stopnia | 1 

27 | TKS-51 Przelotke rury wlewowej zbiornika J 1l 

28 | РЫ-797М-83104 Wkręt AGh 3,9x19-Fe/ZnSe |14 

29 | PN-77/M-82008 Podkładka sprężysta Zé ,i-Fe/Fg" 14 

3Û K93-5101032-1 Ubrzeże podnóżka. 1 

36 | KO3-5101031 ‚| Obrzeże podiióżka 1. 

31 | PN-/9/M-H310G Wkręt АБЫЗ, 9хД9-Ра/пәс ` 18. 
32 | KO3-5401030-1 Oorzeze stopnia prawe | 1° 

. 32 | KÓJ-5101023-1 ` Ubrzeze stopnia lewe 1 

33 | KO3-5101064. Listwa ochronna stopnia | 

. 33 f ۷03-51010252-1 | Listwa ochronna Stopnia 1 

31 | 17-3001037 -| Nakrelka specjalna | 0 

за | PN-76/M-B2005 ° | Podkładka 13-Ге//п9с | | 16 

39 | PN-76/M-82001 Zawleczka 5-7п-3,2х25 | 8 

40 | ۷3-6 Miseczka B 

41 | ۲-8 . Podkładka gumowa | В 

¬ 42 | К03-5001020 Podkładka ñ 
УРА т суча 29 43 Í РМ-85/М-82242  . Śruba М12х1;25х35-7-5,8-8-Ға/ пэс 8 
š zy MEC 44 | PN-76/M-82406 „Śruba M6x70-4..8-B-Fe/Żn5c š 
Ё BTN 45 | PN-76/M-82406 i Gruba M6x55-4 ۵-9-۲ و‎ ۵ ñ 

foo Ми 46 | PN-59/M-82030 Podkładka 6, 5-۲ 12 `‏ ی 

Wees; | 47 | ۱05-7 | Uszczelka dolna ` 2 

E 48 | L03-8501031 Uszczelka górna | 2 

5 45 | 15-8501040 Błotnik tylny ۲ 1 

ш 49 | ۱۵-7 Bintnik tylny?” | 2 

15-B501033 | Błotnik tylny kpl.12 1‏ | وه 

50 | 17-5100062 Narożnik przedni prawy 1 

51 | 17-5100063 Narożnik przedni lewy 1 

51 | 103-8502116 Kotek sworznia” 2 

52 | 15-0204090 Poszycie narożnika?” 1 

TK : тт SE tepi zmiemości 32 L03-6504090 | Poszycie naropnika 2 1 
| i 33 | 15-86505090 Poszycie NATOŻNIKA ۰ 1 


| 33 | LOS-BS04090 Poszycie narożnika”? 


` = 


ule | NADWOZIE 





1987-09 





"Nr części Nazwa CZĘŚCI 





54 | 15-5000130 Stopień!” 

55 | 15-5000133 | - słona"? 

56 | 15-5000136 Sprężyna?” 

57 | 15-5000135 Podstawa stnpnia?” 

58 | 15-5000138 Płytka?’ 

59 | PN-E5/M-82215 Wkret MBx16-4.B-B-Fe/Znbc 

60 | PN-76/M-82001 fawleczka 5-/m-2x14 

61 | PN-63/M-83002 Sworzeń Bx50/44-Fe/Znóc 

62 | 15-5009110 - Podpora kpl. prawa!” 

62 | 19-95000111 — | Podpora kpi. lewa!’ 

&3 | Ph-B5/M-D2105. | Sruba Móx16-5.8-8-Fe/Znóc 

64 | 15-8204056 | Osłona lampy błyskowe j 
65 | PN-76/M-B2406 | Śruba M6x75-4,8-B-Fe/Zrór 
| 66 | L03-8502051-1 Zapadka zamka”? 

67 | KO3-8212030 ` Zderzak tylny kpl. 

68 | 7-4 Zaślepka 

69 | 642.52.024 | Wieszak 

ły | PN-79/M-83115 | Wkręt Або 3,9x19-Fe/7n5e 


—— - - -— —— sasam an. ш ars د‎ mama, л 


xe - ija ۱ š 
an ce “По samochodu AISE 
= ۳ i 205 samocnodu AIDIC 

o samorhodu A151C = 38 szt. 
По samochodu А1517. -.22 szt. 
Dla ZSRR . | 


Poz. 44m6, 53, 65, 66, 68 nie pokazane na rysunku. 


5) 


Wprowadzenie: : Stopieñ zamiermości 





ага 


krirowsdzenie 


ŚCIANA TYLNA DOLNA 





яфорлей zamienności 





а" 





"© C لد‎ бм м تلد‎ NA о юл = 


1987-10 





L05-6301010-1 
LD3-B50 3042 
L03-8503057 
PH-79/M- 5 
05-6 305021 
PH-BS/M-B2211 
15-4005195 
TRS-606 
РН-В2/М-82207 
17-85031358 
2-7 
۴۲۱-۵ ۳۱-۵ 2 
РМ-77/М-В200В 


- ۳۳۱-۲۵ ۸۳-۷۸ 


PN-63/M-B3002 
PNM 78/M-B2005 
PN-76/M-B2001 
PN-H5/M-R2222 
۳۸۱-۵۵ ۱۸-۵2 [ 
۳۱-77 ۸۱۱-8 
15-6305100 

РН-86/М-82144 
15-6300017 

PN-77/M-82008 
PN-B5/M 82105 
PN-B5/M-12105 
РН-85 /М-92505 


UWAGA. Czgści poz. 
samochodu ۰ 





jkrzydło dolne kal, 
Рпеғус1е ъемпеїгтпе “fel. 
Obrzeze poszycts 

Wkręt AGL 3,9xl3-Fe/enge 
ZECZEJ rygla zamka 

Wkret Moxl4-$ B-B-Fe,//noe 


‘Nakładka wzmacniająca 


fawlasa skrzyni ruchoma 

Wkręt MAx20-5 .B-B-Fe/ пс 

Płat tylny kpl. 

fawlasa stats 

Śruba M10x25-5.8-B-Fo/Zn5e | 
Podkładka sprężysta 719, 2-Fe/foigve 
Nakretka MI0-7-5-Fe//roc 
Sworzeń 10%65,//61-Fa/Fg 
Podkładka 10, 5-۳ {ine 
fawleczka 5-?^п-7,әх16 

Śruba HÛx2Û-5 .B-B-Fef Zrc 
Nakrętka 0-5-۲ کر‎ 
Podkladka sprężysta 28,2-Ге/’Ро 
Zamek drzwi tylnych kpl. 
Nakrętka Mó-5-B-Fe;/Zn5c 
Skrzydła поле kpl. 

Podkładka sprężysta 26,1-Ре/Го 
Śruba M6x30-5.8-8-Fu/Zn5c 
Śruba Móx20-5.8-B-Fe/Zn5E 
ukręt Sx25-R-K-TIT-G4 


7, 21, 22, 28276 Stosnwane tylko dn 


تست 


ree‏ موی 


źmiana 









= 


Wprowadzenie 


KANAPA (А15С) 





i stopień zamienności 





1987-09 


.|Nr części 


| 15-6804030 


РМ-79/М-82005 
PN-B5 /M-92505 
۳۲-۵۸۵ /M-92215 
PN~77 /M-2.2008 
PN-B6/M-B2144 
1 5-6804 0 
15-6804070 
15-6804075 
PN-79/M-83196 
15-6804 0 
PN- 78/M-B2005 
15-4095025 
151 , 300.0 
FN-35/M-B221 1 
PN-B6/M-B2 1338 


| 








Nazwa części Szt. 
Podstawa kanapy Кр}. сМ | 
Podkładka 6,4-Ге/2п9с 4 
Wkręt 5x20-R-K-IIT-Fe//n5c 27 


Wkręt Mex30-4. B-B-Fe/zZnse 4 
Podkładka sprężysta 6.1-Fe/Fg x 
Nakrętka Mo-5-B-re//n$c 4 
Poduszke капару kpl. 1 
Pasek kpi. ] 
Hak paska ] 
Wkręt AGb:; Sx13-Fu/Z65u 2 
Oparcie капару кр. 
Podkładka 5 3-Ге/7п©с 
Uchwyt topora Kpl. 

Ма за з pumowa typu 4 
Waręt Moats B=B.Fr Ао 
Nakrętka = =D ef inst 


f 


ы ی و‎ ores 
ادا‎ Гы 
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STRAPONTEN (A151C) 





68.09 





ا 





Szt. 






|Poz.|Nr części {Матина części 
і | 19-6909010 ` Straponten kpl: ad 
| 2 | РН-В5/м-В250 © Wkręt 4x20 chrom. | 16 
и 3 | 18-6809051 kucie strapontenu lewe kpl., 1 
4 | 18-6509050 Dkucie strapontenu prawe kpr. 1 
5 | 18-6809056 Uchwyt. strapontenu prawy 1 
6 | РМ-85/М-82242 Śruba ۳۱6-۵ ۱ 8-۳-۲ ۵7 á 
7 7 | PN-77/M-82008 Fotńkłudka sprężysta 2٩, ۶-۲ inc à 
| B | PN-a6G;H-B2144" Nakrętka MH8-5-B-FazZn5se ñ 
9 | 1B-6809057 — Uchwyt strapentenu lewy 1 





Zmiana Wprowadzenie | Stopień 5 





10. WYKAZ NUMEROW асанды ны aa CZEŠCI ZAMIENNYCH 


Nazwa części. 


























К03-5101029-1 ` 50.07 

К05-5101030-1 

403-51010351-1 

K03-5101032-1 
‚ K03-5101049. 


>" IAB MB" ын e - 











Obrzeże stopnia lewe LO3-8502056 
03-8502082-1 
L03-8502116 
L03-8503042 
] 03-2 


50.07 | Zderzak zamka ściany tylnej 
Obrzeze stopnia prawe 50.07 | Łańcuch ściany tylnej 
Obrzeże podnóżka lewe 50.07 | Kołek sworznia 


Obrzeże podnóżka prawe 


Nr кеңе Nazwa części 
A03-2801100-11 28.05 | Belka przedniego zawieszenia. || ۷05-0 40.07 | Przetyczka 
۸02-27001155 | 28.05 | Poprzeczka tylna mocowania silnika KO3-5101064 50.07 | Łącznik ściany nośnej 
N03-2912622-1 28.05 | Zderzak resoru tylnego | KO3-5109023-1 50.07 | Listwa ochronna stopnia lewa 
414-400502? | ۱ 40.10 | Wspornik łopaty kpl. KU3-5109024-1 50.07 | Listwa ochronna stopnia prawa 
414-4005155-1 40.07 | Uchwyt stojaka hydrantowego kpl. KU3-6107023 920.07 | Uszczelka słupka drzwi kabiny 
| x 40.10 | Uchwyt stojaka hydrantowege kpl. | KO5-8212030 50.07 ‘| Zderzak tylny kpl. 
А14-4005040 ‚ 40.07 | Wspornik stojaka hydrantowego kpl. LBS-4-45 — 37.27 | Uszczelka klosza 
| 4.10 | Wspornik stojaka hydrantowego kpl. LBS-5-23 | 37.27 |Lusterko kpl. 

A14-4005057 40.10 | Nakładka strzemienia LBS-5-52 37.27 Podkładka (skóra 12x4x3) 
А14-4005060 40.10 | Pasek kpl. | 85-5-53 37.27 | Klosz 
A14-4005054 40.10 | Uchwyt paska lewy | 85-5-0453 27.22 | Uszczelka 83 
A14-4005065 40.10 | Pasek kpl. LBS-5-044 37.22 | Klosz 
A14-4005067 ` "40.10 | Uchwyt paska prawy 185-5-048 | 37.22 | Podkładka dociskowa 
AP-3 40.00 í Aparat na sprężone powietrze LB5-5-045 27.22 Podkładka | | 
AP-3M 40.01 | Aparat powietrzny oddechowy LBX=1=2-00 |3).22' Lampa biyskowa kpl. 
AP-ZM 40.06 | Aparat powietrzny oddechowy LBX-1-08 37.22 | Układ elektronowy ` 
BXUS40/10 37.22 | Żarówka nurkowa LBX-1-618 37.22 | Korpus lampy ` 
D17-2802050 | 40.09 | Łańcuszek zabezpieczający kpl. ] 8-1-03 37.22 | Śruba dławicy 

017-003 | 40.09 | Haczyk. LBX-1-023 157.22 ` | Podkładka é 100/30 
017-2802090 40.09 | Łańcuszek kpl. LBX- 1-024 © | ۱ 37.22 | Soczewka lampy | 
EMS-2A 40.22 Szczotkotrzymacz L03-8500028 59.07- | Podkładka 0۷ bocznej 
E539/111 37.27 | Lampka kontrolna |L03-8501017 . | 50.07. | Błotnik tylny 
Е539.0.06 37.27 | Nakretka L03-8501031 ‘| 50.07 Uszczelka górna 
Е539.1.00. 37.27 | Oprawka kpl. L03-8501032 |50.07 | Uszczelka dolna 
403-0116 50.07 | ۵ | 03-7 50.07 -| Pokrowiec łańcucha 

03-8 50.07 | Podkładka qumowa LO3-86502051-7 ` | 50.07 | Zapadka zamka ściany tylnej 
«03-5001020 50.07 | Podkładka | L(J3-8502052 50.07 | Uchû zaczepu łańcucha 


۶ ۵07 20 osłony silnika 63.00 |Obrzeże poszycia wewn. ściany tylnej 





63.00 |Poszycie wewnętrzne Ściany tylnej kpl. 
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50.07 
50.07 
50.07 


L05-5000015 
L05-5000034 
] 05-53 
| 5-6 301010-1 
L05-6305021 - 
105-671 
{05-8503238 
L05-8504090 
MA-1M 

MA-1M 

М5-2 

MS5-1 
P61.06.00 + 
261.10.00 
P61.17.00 
۳61 ۰ 21۰00 
P61.26.00 
P61.30.00 
Ре] .37.00 
261.41.00 
P&1.56..00 
P61.50.00 


P61.80.00 
P61.93,00 
P61.B5.00 
P62.50.00 
PB-3105-003 
PS-1 
PS-2 
PW-25 

۳۷-2 


62 
63. 
50. 


00 


00 | 


07 


6200 


20. 
40. 
40. 
40. 


sł 


40. 
‚00 


40 


40. 
‚00 
. 00 
GO 
АП. 
40. 
40. 
40. 
40. 


40 
40 
40 


D? 
ш 
D] 


22 | 
27? 


00 


00 





: 


. Pradownica 
7 تسیا‎ 


Nazwa części 


Obrzeże stopnia drzwi bocznych 
Prowadnik skrzydła górnego drzwi tylnych 
Uszczelka słupka drzwi bocznych 
Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. 
Zaczep rygla татка 

Uszczelka drzwi tylnych 

Płat tylny skrzyni ładunkowej 
Poszycie narożnika tylne prawe 
Maska 8 

Maska ochronna 

Gbrotomierz 

Syrena alarmowa 

Kosz do smoka 110 

Wąż ssawny 110 (dł. 2,5 mb) 
Pływak z zatrzaśnikiem 110 
Rozdzielacz kulowy 75-52/75/52 


° Zbieracz 2/75-110- 


Prądownica uniwersalna 52 
Prądownica zamykana 52 
Prądownica zamykana 75 
Wąż do- spalin (dł. 2 mb) 
Linka ñ 10 (dł. 20 mb) 


Tarba. mechanika z narzędziami kpl. 
Torba wezowego z wyposażeniem 
Klucz do łączników pożarniczych 
Linka A 10 (dł. 2 m) 

Nakładka 


Siodełko ۵ 


ochronna 


Przemiennik sygnałów 


о т rm гы. и зш. 








= 


۳۱۷-2 
PNP-75 
R-2432K 
Re 17Р 
5-41 
۲-170 
51.24.00.00.06/0 
51.24.01.00.13 40. 
۲5-51 | 50. 
TKS-606 63. 
T-5170 40.: 
U-151.300.30 40, 
68 
U-151.300.40 40. 
40. 
7-2414 50. 
7К-75-1.00 40. 
NW-25 40. 
003.002 8 40. 
| 03-8503617 63. 
057.20.09.91 37, 
| 077-۷ 37. 
D6109.000.7 37. 
0610.4.012.1 37. 
0610.8.074.3 37. 
06720.02.91 37. 
12-2891138 28. 
12-2801139 28. 
12-2801142 28. 
12-2801143 28. 








Nr czešci 


15-2801809 








Nazwa cześci 


‚ Fradownica 


Pradownica wodno-pianowa 


RacictelLefon 


Lampa akumulatorowa 

Udiącznik dwubięgunowy akumulatorów 
Przekaźnik napięcia 

Autopompa A?/12 

Parew łożyska 

Przelotka rury wlewowej zbiornika 
Zawiasa skrzyni ładunkowej 
Przekaźnik 


Wkładka gumowa typu A 


Wkładka gumowa typu B 

Wkładka gumowa typu B 

zaślepka 

Zawór kulowy kpl. 

Prądownica 

Uszczelka | 

Zawiasa skrzyni ładunkowej staża 

Sygnał dźwiękowy niskotonowy 

Zestaw sygnałów dźwiękowych 

Reflektor przeciwmgłowy kpl. 

Przelotka 

Element optyczny 

Sygnał dźwiękowy wysokotonowy 

Tulejka zewnętrzna EA 
Tulejka gumowa 

lulejka odlegtosciowa 

Podktadka 

Rama | | 





15-2803114 


15-2803115 | 


15-2803122 
15-2803210 
15-3716011 


15-4000010 


15-4000040 
15-4000050 
15-4600052 
| 15-4004064 

15-4004080 


15-4004110 
15-4004120 
15-4004160 


15-4004170 


15-4005010 
15-4005023 
15-4005025 
15-4005026 
15-4005030 
15-4005031 
15-4005038 
-15-4005045 
15-4005056 
15-4005068 
15-4005072 


15-4005073 


15-4005085 
15-4005088 


40. 
40. 
40. 
37, 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
‚40. 
40. 
68. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 





„Wspornik mocowania siodełka 


Zaczep mocowania siodełka · 


Zderzak mem prawy kpl. 
Zderzak przedni lewy kpl. 
Wspornik zderzaka wewnętrzny 
Pałąk kpl. | 
podkładka gniazda ۵۵ 
Bosak kpl. = 

Dskard køl. 

Wąż tłoczny W-52 kpl. (dł. 20 mb) 
Wąż tłoczny W-75 kpl. (dł. 20 mb) 
Wspornik zaworu 

Łańcuch pokrywy kpl. 

Łańcuch pokrywy kpl. 

Zbiornik z wyposażeniem kpl. 
Zbiornik na wodę kpl. 

fawor kulowy z krzywką 

Wspornik zaworu kpl. 

Uchwyt prądownicy uniwersalny 
Wspornik uchwytu kilofa i łopaty 
Uchwyt topora strażackiego kpl. 
Wspornik kilofa 

Stojak pradownic z uchwytami kpl. 
Stojak prądownicy 


Krążek ustalający prądownicy 


Wspornik smoka 

Strzemię rozdzielacza kpl. 
Listwa mocująca kanister 
Szczęka uchwytu łomu 
526281۳2 uchwytu Томи 
Podstawa uchwytu łomu 


Podstawa uchwytu łomu 





15-4005090 
154005099 


12-5 


15-4005116 


15-4005119 


15-4005121 
15-4005130 
15-4005135 
15-4005136 
15-4005150 


15-4005152 


| 15-4005157 


15-4005185 


15-4005186 _ 


15-4005189 
15-40051990 
15-4005192 
15-4005195 
15-4005220 
15-4005224 
15-4005230 
15-4005250 
15-4005259 


15-4005250 
15-4005310 





40.10 
40.07 
40.10 
| 40.07 
40.07 
40.10 
40.10 


40.07. 


40.10 
| 40.07 
40.07 
40.09 
40.09 
40.07 
40.10 
40.10 
40.10 
| 40.10 
40.10 
40.10 
40.07 
40.07 
63.00 
40.06 


40.06. 


40.06 


40.06. 


| 40.07 
80.10 
40.06 
40.05 


_ 140. 








Pasek mocowania siodełka 
Opaska aparatu powietrznego 


| Opaska aparatu powietrznego 


Obejma 
Śruba oczkowa 


| Śruba oczkowa 


Śruba oczkowa 
Nakładka ۵۹ 
Nakładka gumowa m 
Nakładka gumowa 
Wspornik gaśnicy kpl. 
Obejma 

Płytka obejmy 


stojak prądownicy DWP-75 z uchwytem kpl. 
Stojak prądownicy DWP-75 z uchwytem kpl. 
Stojak prądownicy . 
Wspornik mostka przejazdowego 


Uchwyt pływaka kpl. 
Uchwyt pływaka 
Zaczep pływaka 


| Podstawa gaśnicy 6 


Podstawa gaśnicy 
Nakładka drzwi tylnych 
kołek zabezpieczający 
Hak a 
Pojemnik na węże WS? 
Obejma kpl. 


| Podkładka gumowa 


Podkładka gumowa 
Pojemnik na węże W25 
Obejma kpl. 

Обејта kpl. 


z 


34 


Nr części 


15-4005510 


15-4005516 ~ 


15-4005517 
15-4005518 


15-4005522 ۰ 


15-4005524 


19-4005526 


15-4009528 
15-4009530 
15-4005531 
15-4005540 
19-4005550 
15-40055360 


. 15-4005580 


15-4005590 
15-4005595 


‚ 15-4005598 ` 


15-4005600 
15-4005631 
15-4005670 
15-4005680 
15-4006003 
15-4006006 
15-4006033 


15-4006034 


15-4006035 
15-4006041 
15-4006043 
15-4006044 
15-4006048 
15-4006051 
15-4006052 


s 


— 


40.05 
40.05 
40.05 


40 ۰05] 


40.05 
40.05 


| 40.05 


40.05 
40.05 
40.05 
40.06 
40 . 6 
40.06 
40.07 
40.07 
40.07 
40.07 
40.07 
40.22 | 
40.07 
40.07 
40.11 
40.11 

` 40.11 
40.11 


40,11 | 


40.11 
40.11 
40.11 
40.11 
40.11 
40.11 


Nazwa części ` 


Podstawa zbiornika 
Uchwyt kluéza 
(Obejma podstawy 
Fłytka 


„ Płytka 
Taśma mocująca 


Sworzeń — 

oworzen 

Śruba” 

Podkładka 

Wąż ssawny kpl. 

Rura kpl. 

Wąż do odprowadzania spalin P 
Obejma aparatu powietrza 
Dźwignia kpi. 


Zawlasa 


Hak mocowania aparatu powietrznego 


Uchwyt mocowania agregatu АР-20 
Wa? ssawny 
Gniazdo zasysacza kpl. 


"Kosz zbiornika kpl. 


Prowadnica węży kpl. 
Prowadnica drabin kpl. 
Uszczelka 

Obejma drabin. tylna kpl. 
Obejma ` 
Tulejka gumowa 

Cięgno z zatrzaskiem ۵1۰ . 
Cięgno obejmy kpl. 
Tulejka zatrzasku kpl. 
Dźwignia 

Nakrętka oporowa 


Nr części 


15-4006053 


15-4006054 
15-4006087 
15-4006093 
15-4006094 
15-4006995 
15-4006098 
15-4006105 
15-4004109 
15-4006114 
15-4006116 
15-4009010 
15-4009011 
15-4009030 


15-4010005 
15-4010010 


15-4010030 
15-4010060 
15-4010069 
15-4010073 
15-4010075 
15-4010077 
15-4010078 


15-4010080 


15-4022010 


15-4022019 . 


15-4022022 


153-4022023 


15-4022032 
13-4022040 
15-402204 1- 
15-4022049 


— Nazwa części 
40.11 1 Spreazyna zatrzasku 


1] Łącznik cięgna kpl. 

.11 | Prowadnica меха lewa 

Lil | Obejma bosaka kpl. 

a Dbejma bosaka 

, 11۰ ! Uszczelka 

„l Dźwignia kpl. 

„ll | Pas lewy kpl. 

:11 | Pas prawy kpl. 

.11 | Nakładka 

. 11 | Uchwyt paska kpl. 

(0.09 | Pojemnik па węże prawy Kpl. - 
1.09 | Pojemnik na węże lewy Kpl. 
-09 | Pojemnik na węże kpl. | 

‚09 | Prowadnica matopompy Kpl. 
-09 | Prowadnica stała kpi. 

„UP | Frowadnica ruchoma kpl. 

‚09 + Podpora kpl. 

.09 | Sworzeń zatrzasku 

.09 | Dźwignia zatrzasku | 

‚09 | 05 podpory · 

„03 | Listwa prowadnicy ruchome j 
.09 | Listwa prowadnicy stałej 

„03 | Sworzeń zabeżpieczający kpl. 
„22 Wspornik -autopompy kpl. 

.22 | Podkładka 

.22 | Wspornik skrzynki wskaźników, 
.22 | Śruba specjalna 

‚22 | Śruba specjalna 

„22 | Łącznik kompletny | 

.22 | Łącznik 


Końcówka 





| 40.22 
| 40.22 


15-4022052 
15-4022060 
15-4023010 
15-4023095 
15-4023120 
15-0 
| 15-5000111 
15-5000130 
15-5000133 
15-5000135 
15-5000136 
15-5000138 
15-6300017 
15-6305100 
15-6804070 
15-6804075 
15-6804090 
15-6804120 
15-6804150 
15-8101646 
15-8101647 
15-8101710 
15-8204020 
15-8204027 
15-8204028 
15-8204030 
‚ 15-8204051 
15-8204053 


15-8204056 


| 15-8501033 
. 15-8501040 
15-8504090 


40.22 
40.22 
40.22 
50.07 
50.07 
50.07 
50.07 
50.07 
50,07 


50.07 


63.00 
63.00 
68.04 
68.04 
68.04 
68.04 
68.04 
40.72 
40.22 
40.22 
50.07 
50.07 
50.07 
50.07 
50.07 


50.07 | 


50.07 
50.07 
50.07 
50.07 


Nazwa części 


Przewód monowakuometru kpl. 
Przewód manometru tłoczny Kpl. 
okrzynka wskaźników Kpl. 
Złączka redukcyjna M20x1,5 
Wspornik obrotomierza kpl. 
Podpora prawa kpl. 

Podpora lewa kpl. 

Stopień 

Osłona 

Podstawa stopnia 

Sprężyna 

Płytka 


Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. 


Zamek drzwi tylnych Kpl. 
Pasek Kpl. 

Hak paska 

Podstawa kanapy kpl. 
Poduszka kanapy kpl, 
Oparcie kariapy kpl. 


Przewód ogrzewczy autopompy - wlotowy 
Przewód ogrzewezy autopompy - wylotowy 
Końcówka oczkowa kpl. 


Osłona lamp tylnych prawa 
Podkładka gumowa 5 
Podkładka gumowa skoda: 
Osłona lamp tylnych lewa 
Podkładka 

Podstawa osłony kpl. 
słona lampy błyskowej 
Błotnik tylny lewy kpl. 
Błotnik tylny prawy kpi. 
Narożnik tylny prawy 


— SR 


|| 15-8505090 
15-710 


| 15-8507021 


17-1311088 


17-1311049 
17-2803022 
|17-3001032 
| 
17-3703035 
17-3703036 
{17-3703090 


17-3709019 


17-3721051 


17-3724060 
17-3724115 
17-3724116 

7-2241 
17-3724141 
17-3724160 


| 17-3724161 
| 17-3724162 
| 17-3724163 
17-3737005 
17-5000824 


17-5000827 


17-5000828 


Nazwa części 


| 50.07 | Narożnik tylny lewy 


62.04 
62.04 
40.09 
40.10 
40.10 
40.22 
40.22 


50.07 | 


37.26 | 
37.26 
37.25 


40.04 
37.27 
` 37.26 
37.26 
37.27 
37.25 
37.25 
37.25 
37.25 
37.25 
37.26 


3420 
50.07 


x 


r 





x 










| bez akumulatora 


Szyba okna bocznego 

Sznur uszczelki 

sprężyna napinająca taśmę 
Sprężyna napinająca taśmę 
Miseczka сепїгијаса sprężynę 
Wspornik zderzaka środkowy 
Nakrętka specjalna 


ТРИК mocowania РАТ iS 
Płyta izolacyjna 


Wspornik mocowania odłącznika akumulatorów 
1 przełącznika napięcia 


Wyłącznik pływakawy 

Wspornik Sygnałów dwutonowych 
Przewód akumulator-rozrusznik 
Przewód akumulator-masa 
Przewód акитьй stor-odłąc cznik 
Przewód odłącznik=przełącznik 
Wiązka przewodów 

Wiązka przewodów ۵ | 
| Przewód adłącznik-wiącznik napięcia 
Przewód odłącznik=przekaźnik 
Przewód akumulator- -odłącznik 
Lampa błyskowa 


Nadwozie samochodu pożarniczego Kpl. 
wykończone, z osprzętem elektrycznym, 
bez akumulatora 


Nadwozie kpl. wykończone, z osprzetem 
elektrycznym, bez akumulatora 


Nadwozie samochodu pożarniczego kpl. 


wykańczone, z osprzętem ЕНЕ 





| 


` 35 


36 


17-500835 


17-5000887 
17-5000888 


17-5100062 
17-5100063 
17-7002020 
17-8503138 
18-6809010 


18-6809050 


18-6809051 


18-6809056 
18-6809057 


19-2801196 
13-2801193 
19-2801315 
1861723 


` 20-2801144-3 
20-2801145-2 


20-2902654 


25 


293910-Р 
30-6106045 
30-8401901 
38082000 
38083000: 
385002000. 


4028/02-016/0 


Nr części (TaoLica 


30.07 


50.07 


50.07 | 


50.07 
50.07 
62.04 
63.00 
68.04 
68.09 
68.09 
68.09 
68.04 
68.09 
68.04 
68.09 
28.05 


. 28.05 
28.05 | 
37.26 


28.05 
24.05 
40.09 


40.06 | 


40.09 
40.09 


50.07. 


40.00 


40:00 
40.00 
40.04 





' Nazwa Części 


Nadwozie samochodu pożarniczego kpl. 


wykończone, z instałacją przystosowaną da 


alternatora, bez akumulatora 
Nadwozie oruntowane kpl. 
Nadwozie samochodu pozarniczega kpl. 


_'gruntowane 


Narożnik przedni prawy 
Narożnik przedni lewy 
Uszczelka okna bocznego 

Płat tylny skrzyni ładunkowej 
straponten Kpl. 


Okucie strapontenu prawe kpl. 


А Окисіе strapontenu lewe kpl. 


Uchwyt strapontenu prawy 
Uchwyt strapontenu lewy ` 


Wspornik wału napędowego 
Poprzeczka wału napędowego 
Wspornik mocowania zderzaka 
Osłona zacisku akumulatora 


{Четхак wahacza pizedraego zawieszenia. 


Prądnica zamykana 

Nit drazohy 

Sworzeń dolnej zawiasy 
Śruba ۵ 
Przełącznik 110/75 
Przełącznik 75/52 

Smok ssawny №0 


Pokrywa 


4153626 

64-14567 

75M-2501. 

992273 

599.00.00 

562.12.00 

14.6-16.710.0 
"12164711" 

18H82N-67/1147-0191 


| 642.22.024` 


|37. 
ЭТ. 
40. 
40. 
40. 
| 37: 
40. 
| 40. 
40. 
50. 


27 


— -- = opo — 


Manipulator 

Przelotka 

Łopata ۰ | 
Uszczelka czujnika poziomu paliwa 
Przełącznik autopompy 

Wyłącznik napięcia 

Wałek napędowy autopompy kpl. 
Nakrętka M1Dx1,25 

Tuleja 


Wieszak 


11. WYKAZ CZĘŚCI ZLACZNYCH wg PN i ZN 





= من‎ № TES 


Klucz do łączników PN-53/M-51014 























„|, © Горбг strażacki ` ` PN-85/M-51501 | . j| 6,4-Fe/Zn9c 
2 | | 40.01 EB ۹ me ` | 40.00 | 
Pokrywa nasady = PN-76/M-51024 | — to = _ PN-61/M-54070 | | 
52 | | 40.04 || RLLh RE 40.01 | 
| Nasada о PN-75/M-51038 Klucz do hydrantu ` PN-63/M-74085 в 4-Fe/Zn9c 
رش‎ A "z podziemnego | AE 
35 тоз 40.01 
110 . Gniazdo łęcza instalacji — PN-83/5-76055 
— — تسس‎ ` elektrycznej SE | 
Pr 1 на k = 1۰ 
Przełącznik m PN-76/M-51042 | 37.27 
22/25 | | | سح‎ 
| oo ‚20 dm? 9, ۱ - | 40.00 
Uszczelka К: . PN-77/M-51046 - س س‎ 
| 59 | Zawleczka | PN-76/M-B200Ł | 
a S-Zn-1, 6x12 ۱ 40.07 | 
S Е ПЕ 510 7 о+#п-1,6Х14 | 40.10 13-Fe/Znóc 
е СИИ іпіому -76/M-5106 G Zn-2x14 40.07 13-fe/Zn9c ` | 
۳ ۱ ۱ | ۱ = 
RZE = ۱ 40.11 || ۵و‎ | *PN-78/M-82006 
Agregat proszkowy PN-747M-51073 | 50.07 || 8,4-Fe/Zn9c | ۱ 
۱ Caśnica halonowa _ PN-75/M-51079. 3-4n-2,5x16 ۲ | 63.00 || К 8,4-Cu | 
GH-2XS — e | | S-Zn-2,5x25 40.11 $$ : 
9 و‎ С | 28.05 || Podkładka | PN-78/M-82007 
NERZY PEREZ هی‎ M S-Zn-3,2x25 ` ۱ Е 40.22 | 4,3-Fe/Zn9c. 
Stojak hydrantowy PN-75/M-51154 Sa : ۱ ۱ 50-07 8,4-Fe/Zn9c 
BO | | ORDER ан ORO кал PRE po 13-Ре/7п9с 
тыы T s || Podkładka PN-78/M-82005 | | | — — 
e a Z AMIE | 4,3-Fe/Zn9c | : 37.27 Podkładka sprężysta s PN- 77/M-B82008 
а а zu m | 5,3-fe/Znge | 37.27 24 ,1-Fe/Zn3c | | | 2 Я 37.27 
Drabina nasadkowa | PN-66/M-51204 ` 5,3-Fe/Zn9c "40.10 | | С ү, 40.04 
| ۱ ۱ 804 > 31.27 
—— P— ۱ || 76,1-Fe/F WE . [37.25 
Orabiria słupkowa składana РМ-71/М-51207` 6,4-Fe/Zn9c 40.07 | i we: Pe 


40.01 || i | 40.22 


3Ê 


Z6,1-Fe/F0 


76 , 1-0 


78 ,2-Fe/Fg 


В,2-Е//7п9с 


| 5/7۳90 2-۳ £10 
و 2-۲6۸۲ , 210 
6/۲۵ 2-۳ , 7۶12۸ 


Podkładka _ PN-59/M-82030 


6,5-Fe/Zn$c 


cr یدجس‎ 


Śruba e ü PN-B5/M-82101 


۱1 080-5 , 8-8-6 
M6x40-5 , ۲-8-۳ ۲ 





Śruba 
M6x35-5,8-B-=Fe/Znbc . 
Móx16-5,8-B-Fe/Zn5e 


40.03 


40.10. 


| 40.11 
50.07 
63.00 
6B.04 
40.07 
40.22 
37.26 
28.05 
37.27 
50.07 
53.00 
68.04 
68.09 
40.22 
28.05 
63.00. 
37.27 
28.05 












Nazwa 


Móx20-5 ,A-B-Fe/?n5c 


M6x30-5 ,8-B-Fe/7n5c 
MBx16-5,8-8-Fe/7n5c 
MBx20-8,8-B-Fe/Znżc 


Śruba | 
M6x30-3,6-Fe/Pb5o_ 


ن 


Mó-5-8-Fe/ Zn5c 


і Nakrętka 
| М4-5-В-Ре//п5с 


M5-5-8-Fe/Zn5c 


M6-5-B-Fe/Pb5c 


| M6-5-B-Fe/Zn5e 


МВ-5-В-Ее/7п5с 


i 


FH-73/M-B2121 
PN-75/M-B2143 


PN-86/M-82144 





MB-5-B-Fe/ ۵ 


M:0-5-B-Fe/Zn5r 


М17-5-В-Ее/7п5с 


Mláx1,5-5-B-Fe/Zn5c 


Nakrętka 
ZM1Ux1-5-B-Fe/Zn5G 


a 


Nakrętka 


'MBx1-0,4-B-Fe/Zn$e . 


Nakrętka 
MIŻx1,25-5-B-Fe/Zn5c 


Wkręt 


MBx20-4 ,8-B-Fe/Zn5c ۰ 


Wkręt 


M5x10-4 , 8-8-6۰ 
| M5x14-4,8-B-Fe/2n5c 


M5x14-5,8-B=Fe/Zn5c 
MSx30-4,8-B-Fe/Zn5c 
M6x10-4 ,B-B-Fe/Zn5c 
М6х20-4 , 3-8-7 60 


| Wkręt 


M4x6-4 , 9-8-۳ 6 
M4x1B-MS-GrrH 
M4x18-M5 
5x28-4,8-B-Fe/Zn5c 


- PN-86/M-82148 
_PN-86/M-B2153 


PN-86/M-82155 


PN-85/M-82207 


` PN-95/M-82211 


PN-85/M-82215 


Я‏ سس 





Méx16-5,8-B-Fe/Zn5c 
Méx16-4,8-B-Fe/ZnSc 


M6x20-4,8-B-Fe/7n5c 


Мбх25-4,В-В-Ре/7п5с 
М6х30-& ,В-В-Ре/7п5с 
M8x16-4 , 0-8-۲ 6 
ME x5/]-9 H-B-Fe/Zn5e 


Sruba PN-85 /M-B2241 
ML?x] ,25x50-5,8-B-Fe/Znóc > 
MAx35-5,8-8-Fe/Zn5c 


Sruba PN-B5/M-82242 
MB x16-5,8-Fe/Zmbc 
M8x16-68 , 8-۵-۲ Zne 


820-5 , ٩-۳-۳ ۵ 


MH x25-5,8-B-Fe/ пос 
 M1Üx25-5,B-B-Fe/Zn5c 


М10х1х22-2-5 B-B-Fe/zZn5c 
‚ М12х1,25х35-2-5,В-В-Ее//пос 


Śruba PN- 76 /M-82406 
M6x35-4 ,8-B-Fe/ ۵ 


Móx35-4 ,8-8-Fe/Zn5ce 


Móx45-4 B-B-Fe/Zn$c 











B8x45/39-Fe/Znóc 
_Bx45/41-Fe/Znóc 
Bx50/44-Fe/Znéc 
10x70/66-Fe/Fg 

































M6x55-4 ,6-C-Fe/Zndc 
Méx70-4 ,B-C-Fe/Zn5c 
M10x130-4,8-0-Fe/Zn5c 





Nakrętka skrzydetkowa. PN-64/M-824 39 
M10-5-Fe/Zn5c 








Wkret do blachy PY-79 /M-83104 
АСБ 3,9x13-Fe/Znóc 


wkręt do drewna PN-85/M-82501 | 
AGD 3,9x19-Fe/ Znóc 


MRx45-K-C-Fe/ Znóc 
MaxTU-K-B-Fe/Znóc 








Wkręt da blachy ' PN-79/M-83106 


Wkręt do drewna . PN-B5/M-82504 | АБЫ 3,2x13-Fe/zn6c 


4x70 chrom 
5x20-K=C-Fe/Znóc 


Wkręt do drewna | PN-RS /M-82505 
4x20-R-K-B-Fe/Znóc 

4x20-K-C-Fe/Znóc 

5x20-K-C-Fe/Znóc 


AGb 3,9x19-Fe/Znóc 







Żarówka _ PN-78/E-85101 
T8/2 12۷ 2W BAJS 


Wąż do wady | РМ-75/С-94250 .31 





5X25-K-[-Ffe/Znóc 25х4 | a 
6х25-К-С-Ғе/2п6с ۱ 5 ۱ Wąż ۷ PN-75/C-98250.50 

Nit | PN-70/M-B2956 # 0 | 
015 m I sa Żarówka BN-78/3061-25 

- Akumulator | PN-B2/E- 83001 .3 H3-12V SSW/PK-22-S 0. | 37.19 
65C45 | | 37.27 

PN-79/M-83115 | Osłona ` | BN-82/3687-27 | 

_AGb 3,9x19-Fe/Zn5c 620/30 
Sworzeñ PN-63/M-83002 Kanister « ` |. BN-71/6411-02 ` 
6x35/28,5-Fe/Znóc 20 dm? | 
8x25/21-Fe/Znóc ` Wąż tłoczny ‚= 811-77 /7598-4 


8x35/30-Fe/Znéc 
Bx40/34-Fe/Znóc 


Wu-52 (dł. 2 m) 
Wu-52 (dł. 15 м). 





39 


Nazwa 


Wu-25 (dł. 20 т) — 


Nakrętka skrzydełkowa 7۱۷-66 / WM3U0-5 
MB-Fe/Znéc 


Gdłącznik akumulatora BN-82/3688-06 | 
5W-40M | | 
5۷-41 


Motopompa ZN-71/MPM/29-28087 
pożarnicza 


۲۷۵/8۲ typ PO5-321. 


Ciśnieniomierz PN-83/M-42305 | 
MW1OOKTT 1,6/-0,1:0,15MPa/15 
| MW1OOKTT 1,6/0+2,5MPa/W 


a—— > 


Pierścień uszczelniający PN-64/M-/3093 


16x3 
36x3 


"Pierścień uszczelniający PN-72/M-86964 
A30x42x7 
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